ORDONNANCE 

D U 

BUREAU  DES  FINANCES 

DELA 

GÉNÉRALITÉ  DE  PARIS, 

Concernant  le  placement  des  Bornes  dans  les 
rues  de  la  nouvelle  Salle  du  Théâtre  Italien, 

Du  2 1 Mars  1783. 

DE  PAR  LE  ROI. 

LES  PRÉSIDENS- TRÉSORIERS  DE  FRANCE, 
Généraux  des  Finances  éF  Grands  - Vojers  en  la 
généralité  de  Paris. 

SUR  ce  qui  a été  remontré  par  le  Procureur  du  Roi, 
que  par  le  compte  qui  lui  a été  rendu , & par  l’examen 
qu’il  a fait  lui-même  du  local  & de  la  fituation  de  la  nou- 
velle Salle  du  Théâtre  italien , dont  l’ouverture  doit  fe  faire 
incelTamment,  il  a reconnu  que  le  peu  de  largeur  des  deux 
rues  qui  bordent  ce  monument  & débouchent  fur  le  rem- 
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part,  comparé  à l’affluence  des  voitures  & des  gens  de 
pied  qui  doivent  y pafTer , fur-tout  à la  fortie  de  ce  Spedacie, 
doit  faire  craindre  d’y  voir  fouventla  circulation  embarraffée 
& les  gens  de  pied  expofés  à des  accidens  ; qu’il  eftime 
qu’on  préviendroit  ces  inconvéniens  en  ifolant  les  bornes 
qui  doivent  être  appliquées  aux  murs  du  nouveau  Théâtre, 
Si  en  les  plaçant  de  manière  que , dirigées  fur  une  ligne 
droite , elles  laifferoient  un  palfage  en  forme  de  trottoirs , 
entr’elles  & ces  murs;  que  cette  efpèce  de  trottoir,  en 
aboutiffant  d’une  part  au  périftile  du  Théâtre  italien , & de 
i’autre  fur  le  rempart , procureroit  aux  gens  de  pied  un  palfage 
aulfi  fur  que  commode,  fans  cependant  qu’il  en  réfultât 
aucun  inconvénient  pour  celui  des  voitures,  auquel  il  relie-' 
roit  encore  vingt-cinq  à vingt-fix  pieds  de  largeur  dans  les 
deux  rues  dont  il  s’agit.  A ces  caufes  requéroit  le  Procu- 
reur du  Roi  qu’il  fût  fur  ce  pourvu:  Vu  ledit  réquifitoire  ; 
LE  Bureau,  ouï  le  rapport  de  M.®  Nicolas -Jacques- 
Augudin  Hebert  de  Hauteclair , Tréforierde  France , Com- 
milfaire  duConfeil  au  département  du  pavé  de  Paris,  faifant 
droit  fur  le  réquifitoire  du  Procureur  du  Roi , a ordonné  & 
ordonne  que  les  bornes  qui  doivent  être  placées  dans  les 

rues du  côté  de  la 

nouvelle  Salle  du  Théâtre  italien , au  lieu  d’être  appliquées 
fur  les  murs  dudit  Théâtre,  en  feront  ifolées , & feront 
placées  à quatre  pieds  l’une  de  l’autre,  fur  une  ligne  droite 
qui  lailfera  trois  pieds  de  dillance  entre  lefdits  murs  & la 
rangée  deldites  bornes  ; à l’effet  de  former  de  chaque  côté 
dudit  Théâtre,  pour  les  gens  de  pied,  un  paffage  en  forme 
de  trottoir,  qui  communiquera  du  périflile  d’icelui  au  rem- 
part : Ordonne  au  furplus  que  les  bornes  dont  il  s’agit  ne 
pourront  avoir  plus  de  douze  à quinze  pieds  de  diamètre 
par  le  pied.  Enjoint  au  Commifîàire  général  de  la  Voierie 
du  quartier,  de  tenir  la  main  à l’exécution  de  la  préfente 
Ordonnance,  laquelle  fera,  à la  requête  du  Procureur  du 
Roi , fignifiée  dans  les  vingt- quatre  heures  au  fieurDeianoue^ 


En  repreneur  Je  la  nouvelle  Salle  Ju Théâtre  italien,  pour 
être  exécutée  fous  quinzaine,  & tous  autres  qu^il  appar- 
tiendra, imprimée  & affichée  par-tout  où  befoin  fera,  6c 
exécutée  nonobftant  oppofition  ou  empêchemens  quel- 
conques. Fait  au  Bureau  des  finances  le  vingt-un  mars 
mil  fèpt  cent  quatre-vingt -trois.  Signé  Denis,  Hebert 
DE  Hauteclair,  Poirier  d’Arigny,  Merault, 
Lambert,  Rua,  Gissey,  Malus  du  Mitry. 
Et  par  mefdits  Jieurs,  IsSALY.j 


A RIS, 

DE  L’IM  P RI  M E R I\RO  Y ALE. 


M.  D C G LXXXIII. 
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